Asahi Pentax Spotmeter V 



Asahi Pentax Spotmeter V 



Szakmai korokben elfogadott teny, hogy a legjobb mutatos muszer. Vakufenyt ugyan nem mer, 
de mar nagyon regen gyartjak es meg mindig kaphato ujonnan is. Olyan jo, hogy az Ansel 
Adams orokseget gondozo Zone VI is ezt a fenymerot adaptalta a zonarendszerhez, 
specialisan szurozve annak sziliciumcellajat. Egyszeruen elnyuhetetlen es ara igen vonzo, ha a 
bizomanyik polcain korulnezunk. 
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